सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात राज्य 
योजनांतर्गत मंजूर अनुदानातून विभागाच्या 
नियंत्रणाखालील शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय, उस्मानाबाद संस्थेस यंत्रसामुग्री 
खरेदीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : जीसीयु-२०२२/प्र.क्र.२९५/प्रशा-१ 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : २०/०९/२०२२ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 


॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१/१२/२०१६. 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६/०७/२०१७. 

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/ 
उद्योग-४, दिनांक २४/०८/२०१७. 

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०२१/प्र.क्र.८/उद्योग- 
४, दिनांक ०७/०५/२०२१. 

आयुक्‍त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.डीएमईआर- 
२२०११/२०६/२०२२-पीआरओसी१, दिनांक १५/०९/२०२२. 
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शासन निर्णय :- 


उपरोक्त नमूद दिनांक १५/०९/२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये संचालनालयाने विभागाच्या 


नियंत्रणाखाली नव्याने स्थापित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, उस्मानाबाद या संस्थेस राष्ट्रीय 
आयुर्विज्ञान आयोगाच्या मानकांची पूर्तता करणे तसेच, संस्थेमध्ये उपचारासाठी दाखल होणा-या 


रुग्णांच्या विविध चाचण्या व उपचारांकरीता आवश्‍यक यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यासाठी प्रशासकीय 


मान्यता प्रदान मिळणेबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, उस्मानाबाद या संस्थेस सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात राज्य 


योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून रुपये २,८१,९७,५६२/- (अक्षरी रुपये दोन कोटी, एक्याऐंशी लक्ष, 


सत्त्याण्णव हजार, Weal बासष्ट रुपये मात्र) इतक्या किंमतीची खालील Tes नमूद यंत्रसामुग्री 
खरेदी करण्यास या शासन निर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान 


करण्यात येत आहे. 
अ.क्र. | ई-उपकरण यंत्रसामुग्रीचे नाव नग | प्रतिनग | एकूण किंमत 
मागणी क्र. संख्या | अंदाजित 
(INDENT NO) किंमत 
222089980093 | Anatomic Charts Yo 21900 १०८००० 
२ 222089980092 | Anatomic Model 30 १४४५० ४३३५०० 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीयु-२०२२/प्र.क्र.२९५/प्रशा-१ 


अ.क्र. ई-उपकरण यंत्रसामुग्रीचे नाव नग प्रति नग एकूण किमत 
मागणी क्र. संख्या | अंदाजित 
(INDENT NO) किंमत 
3 222089980098 | Articulated Skeleton Set षु ५९००० २९५००० 
X 222089980085 | Band Saw For Sectioning q ४१३००० ४१३००० 
Body And Limbs 
षु 222099980413 | Basal Metabolism a ८४००० ८४०००० 
Apparatus 
g 222099980414 | Basal Metabolism १० ८४००० ८४०००० 
Apparatus 
(9 222089980099 | Bones (Dis-Articulated) 20 ३५४०० (9०८००० 
Sets 
222089980086 | Brain Knife २ ८८५ १७9७० 
222099980416 | Clinical Thermometer 30 ५६० १६८०० 
(Mercury Based 
Instruments To Be Replaced 
With Suitable Alternatives) 
ee o | 222099980424 | Colour Perception Lantern he २१२८० २१२८० 
Edridge Green 
हि १ | 222099980394 | Demonstration Eye Piece 3 ३९२० ११७६० 
१२ | 222099980432 | Digital Physiograph q ११२०००० ११२०००० 
१३ | 222089980091 | Dissecting Table Large | 90 | ० ३२४५० ३२४५०० 
१४ | 222089980090 | Dissecting Table Small qo २५३७० २५३७०० 
१५ | 222099980440 | Dissection Microscope २ ३१८१० ६३६२० 
१६ | 222099980395 | Double Demonstration Eye 3 ३९२० ११७६० 
Piece 
१७. | 222099980412 | Douglas Bag, Complete १ १०६४० १०६४० 
१८ | 222099980435 | Drill Machine System २ ९८७० १९७४० 
१९ | 222099980427 | Dynamometer P| १६८०० १६८०० 
२० | 222099980433 | Ecg Machine २ ११०००० २२०००० 
२१ | 222099980404 | Electrodes 2 ५६० ११२० 
२२ | 222099980411 | Electromagnetic Time 2 १६८० ३३६० 
Marker 
23 | 222099980431 | Electronic Stimulator q १३४४० १३४४० 
२४ | 222099980418 | Ergometer a ११२०० ११२०० 
२५ | 222099980402 | Haemocytometers ६०0 २२४० १३४४०० 
२६ | 222099980401 | Hemoglobin-Meter Sahlis ६०0 ३९२० २३५२०० 
Or Hellige (With Spaces) 
२७ | 222099980436 | Hand Saw, Preferably Metal २ २९९५ ५९९० 
२८ | 222089980097 | Hot Plats For Flattening q ६४९० ६४९० 
Sections 
२९ | 222099980425 | Maddox Rod १३४४ १३४४ 
30 | 222099980406 | Marey'S Tambour २ २८० ५६० 
३१ | 222099980437 | Meat Cutting Machine q २८२९९५ २८२९९५ 
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शासन निर्णय क्रमांकः जीसीयु-२०२२/प्र.क्र.२९५/प्रशा-१ 


अ.क्र. ई-उपकरण यंत्रसामुग्रीचे नाव नग प्रति नग एकूण किमत 
मागणी क्र. संख्या | अंदाजित 
(INDENT NO) किंमत 
३२ । 222099980397 | Microscope, Oil Immersion 30 १६८०० ५०४००० 
3३३ | 222099980438 | Microscopes, Binocular 30 ३२९५० ९८८५०० 
३४ | 222099980439 | Microscopes, Monocular 30 २९४६० ८८३८०० 
34 | 222089980094 | Microtomes, Rotary Eee | २६५५०० २६५५०० 
३६ | 222089980095 | Microtomes, Sledge, Large q १४७५०० १४७५०० 
Cutting 
३७ | 222089980087 | Mortuary Cooler With iM ३२४५०० ३२४५०० 
Arrangement To Keep 1 
Body 
3¢ | 222099980415 | Mosso'S Ergograph ६० २५७६० १५४५६०० 
३९ | 222099980426 | Newton’s Color Wheel १ ३९२० ३९२० 
vo | 222099980398 | Non Invasive aa २०७०० २०७०० 
Hemoglobinometer 
¥q | 222099980420 | Ophthalmoscope षु २०१६० १००८०० 
४२ | 222099980428 | Otoscope q १४००० १४००० 
४३ | 222089980096 | Paraffin Embedding Bath za २६५५० २६५५० 
Machine 
४७४ | 222099980407 | Perimeter Pristely Smith १० १०६४० १०६४०० 
$10. 984 B& B 
४५ | 222099980423 | Perimeter With Charts २ ५०४०० १००८०० 
(ListerS) 
४६ | 222099980422 | Phakoscope २ ६७२०० १३४४०० 
४७ | 222099980430 | Ph Meter Electric १३४४० १३४४० 
४७८ | 222089980089 | Plastic Tanks For Storing ८ २९५०० २३६००० 
Soft And Dissected Parts 
४९ । 222099980421 | Schematic Eye १ ३९२० ३९२० 
५० | 222099980408 | Sphygmomanometer Digital | go 3200 १९२००० 
Without Mercury 
५१ | 222099980405 | Spirits Lamps २ २२४० ४४८० 
५२ | 222099980396 | Stage Incubator 1 १_| १६८०० १६८०० 
५३ | 222099980419 | Stethograph २५ 33६0 ८४००० 
५४ | 222099980409 | Stethoscopes ६०0 २२४० १३४४०० 
५५ | 222099980410 | Stethoscopes, q ११२० ११२० 
Demonstration With 
Multiple Ear Pieces 
५६ | 222099980429 | Stop Watch Pe | LO ८४० 
५७ | 222089980088 | Storage Tank To Hold 10 q ९७५००० ९७५००० 
Cadavers, Static / Movable, 
Durable Tank With Input 
And Output Facility With 
Lid 
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अ.क्र. ई-उपकरण यंत्रसामुग्रीचे नाव नग प्रति नग एकूण किमत 
मागणी क्र. संख्या | अंदाजित 
(INDENT NO) किंमत 

५८ | 222099980417 | Thermo-Aesthesiometer २५ २२४० ५६००० 

५९ । 222099980403 | Tuning Fork Time Marker २ १५६८ ३१३६ 
100sec 

६० | 222099980399 | Westergrens Pipette For 20 १४५६ २९१२० 
E.S.R. On Stand(With 
Space Pipette) 

६१. | 222099980400 | Wintrobes Pipette For Esr 20 ५६० ११२०० 
And Pcv With Stand 

६२ | 222099980441 | Analytical Balance Up To २ १००१०० २००२०० 
200g/1gm Increment 

६3 | 222089980082 | Balance Micro aed ४१३००० ४१३००० 

६४ | 222099980445 | Binocular Microscopes १० ३५३६० ३५३६०० 

६५ | 222099980450 | Boiling Water Baths 2 २८८८० ५७७६० 

६६ | 222099980455 | Bottle Dispensers | 90 | ० १८२२५ १८२२५० 

६७ | 222099980452 | Centrifuge Clinical For 8 २ ६४७७५ १२९५५० 
Tubes 

६८ | 222089980076 | Complete Chromatography २ ६००००० १२००००० 
Unit For Paper And Tlc 

६९ । 222099980451 | Constant Temperature q ३००५५० ३००५५० 
Water Oath Tank Capacity: 
(Temperature Range 5 To 
80 Degree Celsius) 

(90 | 222089980077 | Densitometer With q ९९५००० ९९५००० 
Computer 

(99 | 222089980081 | Digital Analytical Balance ed ४१३०० ४१३०० 
(Low End) 

७२ | 222099980444 | Digital Colorimeters षु ४४१३० २२०६५० 

७३ | 222099980457 | Elisa (Demonstration) h aa | ३००५५० ३००५५० 

(७४ | 222099980454 | Fixed Volume Pipettes - १० ९११२५ ९११२५० 
1111, 0.31], 0.2111, 0.1ml, 
0.02ml 

(94 | 222089980080 | Fume Cupboard १ ३४२२०० ३४२२०० 

७६ | 222089980084 | Glassware Of Different Size Lai ३४८१०० ३४८१०० 

७७ | 222099980446 | Glucometer With-Strips १० २९२५ २९२५० 
(For Poct) 

७८ | 222099980443 | Hot Air Oven (More Than २ १००१०० २००२०० 
200 Liters) 

७९ | 222089980079 | Incubator 37 ?C २ १७११०० ३४२२०० 

८० | 222099980453 | Ph Meters Of Wide Range ५ ४४१७५ २२०८७५ 
Digital 

८१ | 222099980448 | Semi Auto Analyzer (Low he 300440 ३००५५० 
End) 

८२ | 222099980449 | Semi Auto Analyzer (Low १ ३००५५० ३००५५० 
End) 
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अ.क्र. ई-उपकरण यंत्रसामुग्रीचे नाव नग प्रति नग एकूण किंमत 
मागणी क्र. संख्या | अंदाजित 
(INDENT NO) किंमत 
८३ | 222089980083 | Spectrophotometer Lo | ४७२००० ४७२००० 
८४ | 222099980459 | Thermal Cycler Machine q ४३४२२७ ४२३४२२७ 
८५ | 222099980447 | Thermometer 0-250 Degree षु १००० ५००० 
Celsius 
८६ | 222099980442 | Urinometers Calibrated २५ १११६ २७९०० 
(Mercury Based 
Instrumnets To Be Replaced 
With Other Alternatives) 
८७ | 222099980458 | Vacutainer Tube ay ५८४० ५८४० 
८८ | 222099980456 | Variable And Fixed Valume qu १८२२५ २७३३७५ 
Micro Auto Pipettes 
८९ | 222089980078 | Vortex Mixers Q 29230 ४३६६० 
९० | 222089980068 | Apparatus For Passive q ८४००० ८४००० 
Movement 
९१ | 222089980072 | Centrifuge, High Speed hae 32200 ३९२०० 
With Techno Meter 
९२ | 222089980073 | Colorimeter, Photoelectric q १३४४० १३४४० 
3 | 222089980067 | Compass Aesthesiometer 30 २२४० ६७२०० 
९४ | 222089980063 | Gas Analysis Apparatus, . ६०००० ६०००० 
Haldane'S Student Type 
९५ | 222089980066 | Gas Analyzer Automatic q 4400000 4400000 
For Co2, 02, N2 
९६ | 222089980070 | Multi-Channel Physiograph, २ ९५२००० १९०४००० 
3 Channels, Complete With 
Accessories 
९७ | 222089980074 | Myograph Stand २ २२४० ४४८० 
९८ | 222089980065 | Sherrington Starling १७९२० ३५८४० 
Kymograph 
९९ | 222089980062 | Spirometer Ordinary qu 22400 ३३७५०० 
१०० | 222089980071 | Student Physiograph ६ २८०००० १६८०००० 
(Single Channel) With 
Accessories 
शि ०१ | 222089980075 | Thermometers, Balances, | ६१६०० ६१६०० 
Micro Slides And 
Glassware 
१०२ | 222089980069 | Tuning Fork To Test 30 १३४४ ४०३२० 
Hearing 32-10000 
Cps(Sets- 100, 256, 512 Hz) 
१०३ | 222089980064 | Van Slyke'S Apparatus q १४०००० १४०००० 
Manometric 
१०४ | 222089980061 | Venous Pressure Apparatus ha २२४००० २२४००० 
२,८१,९७,५६२ 
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अटी :- 


१) 


2) 


3) 


8) 


4) 


द) 


७) 


८) 
९) 


सदर प्रशासकीय मान्यता राज्य योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून संबंधित संस्थेस निधी 
उपलब्धतेच्या अधिन राहून प्रदान करण्यात येत आहे. 


सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषंगिक 
शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील तरतूदीनुसार अथवा शासन निर्णय, उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक संकिर्ण २०१४/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 
अन्वये विहित करण्यात आलेल्या गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (98॥॥) पोर्टलवरुन ज्यांचे दर 
कमी असतील त्याप्रमाणे विहित कार्यपद्धती राबवून करण्यात यावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची आवऱ्यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीसाठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची तसेच नवीन 
पदनिर्मीतीची आवश्‍यकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 


सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार साधनपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी प्रमाणित करावे. 


प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भूत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर साधनसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत आयुक्‍त 
(वैद्यकीय शिक्षण) यांनी खात्री करावी. 

मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 
सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


qo) उपरोक्‍त झासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 


११ 


परिच्छेद क्रमांक 3.9.2 "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 
सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या साधनसामुग्रीच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


) समान स्वरुपाची व समान विनिदिंष्टे असलेल्या यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची एकच 
निविदा प्रसिध्द करणेबाबतची कार्यवाही हाफकीन महामंडळाने करावी. अशा प्रकारे निविदा 
प्रसिद्ध करणे हाफकीन महामंडळास शक्‍य होईल यानुषंगाने आयुक्‍त, वैद्यकीय शिक्षण 
आणि संशोधन, मुंबई यांनी यंत्रसामुग्री खरेदीची मागणी नोंदवावी. 
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२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक ०७/०५/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयातील 
तरतूदीनुसार दरपत्रकाच्या आधारे खरेदी करताना ज्याठिकाणी बाबनिहाय यंत्रसामुग्रीची 
एकूण रक्‍कम रुपये १०.०० लक्ष किंवा १०.०० लक्ष पेक्षा कमी आहे, se यंत्रसामुग्रीची 
खरेदी संस्थास्तरावर करण्यात यावी तसेच, रुपये १०.०० लक्ष व त्यापुढील यंत्रसामुग्रीची 
खरेदी हाफकीन महामंडळामार्फत ई-निविदा पद्धतीचा अवलंब करुन करण्यात यावी. 


प्रस्तुत विषयी यंत्रसामुग्रीसाठी येणारा खर्चखालील लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर करण्यात 


आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. 


मागणी क्रमांक : एस-०४ 


४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषम चिकित्सा-राज्ययोजनांतर्गत योजना 
(००) (३७ - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे 
बळकटीकरण व श्रेणीवर्धन आणि यंत्रसामुग्री 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४२१० १६२९) 


सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 


विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग- 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०९२०१४४२१५८०१३ असा आहे. हा निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
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(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन 


. आयुक्त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 
. महाळेखाकार-१/२ ( लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर 
. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 


४. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि.., मुंबई 


., अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, उस्मानाबाद 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, उस्मानाबाद 


७. निवडनस्ती (प्रशा-१). 
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